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SDCS  EVENT  REPORT  NO.  70 
Eastern  Kazakh,  29  October  .1975 


This  event  report  contains  seismic  data  from  the  Special  Data 
Collection  System  (SDCS),  and  other  sources  for  the  tbovo  event. 
Published  epicenter  information  from  seismic  observations  is: 


"P"  Arrival 

NORSAR  04:54:20.7 
Hagfors  04:54:11.2 


Origin  Time  Lat. 

04:47:00  50  N 

04:46:24  48  N 


Lone) . m.  M 

b s 

079  E 6.1  N/A 

085  E 6.7  3.6 


Using  SDCS  stations  and  NORSAR,  the  epicenter  location  and  magnitudes 
become 


04:47:02.5  50. 5N  078. 7E  5.7  3.5 

All  SDC(  stations  were  operational  during  this  period. 


Short-period  signals  associated  with  this  event  wore  recorded  at 
WH2YK,  HN-ME , RK-ON , FN-WV  and  NORSAR.  Horizontal  SP  channels  at 
IIN-ME,  WH2YK  and  FN-WV  were  rotated.  Horizontal  SP  channels  at 
CPSO  were  not  rotated  because  the  SP  north  channel  was  inoperative. 
Horizontal  channels  at  RK-ON  were  not  rotated  because  of  data  spikt-r. 
LASA  short-period  data  were  not  recoverable. 


NORSAR  recorded  a long-period  signal  for  this  event.  Signal  arriv.d:! 
at  the  SDCS  stations  and  ALPA  could  not  be  determined  because  of 
signal  masking  by  event  from  Mexico.  Horizontal  LP  channels  a all 
SDCS  stations  were  rotated.  Validity  of  ALPA  and  NORSAR  long-period 
vertical  beams  is  questionable  and  ho  izontal  beams  were  not  included 
because  of  program  recovery  problems.  LASA  long-period  data  were 
not  recoverable. 


Scaling  factors  on  plots  arc  millimicrons  at  1 Hz  (not  corrected  lor 
instrument  response)  with  the  exception  jf  tie  NOt'AR  short-period 
plot.  Scaling  factors  are  not  reported  for  NOR  ,‘R  short-period. 
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HYPOCENTER  DETERMINATION 


INFUT  fCt  EVERT 

29  CCT  75 

04  : 47  : CO . 0 49.000R 

"C.0C0E  0RH. 

FESIEOALS 

CIST. 

AZ. 

STA . AH  FI VAi 

CAIC  FEST 

FEST 

REST 

HAC  04  54  20.7 

-0.1  -0.0 

38.0 

312.4 

HF2IK  C4  57  49.0 

C.2  0.2 

65.9 

17.  4 

FR-CK  C4  5 S 05.7 

-0.5  -0.6 

7e.9 

355.1 

FK-HE  04  5?  10.5 

C.6  0.5 

79.5 

337.  2 

FH-SV  04  59  59.6 

-0.2  -0.1 

68.3 

3 4 3 .1 

67  HEFFIN  IFA VEI  TIME 

: IABII5 

CFIGTN  I AT . 

ICHG.  EEFTH  (KH) 

ED V IT 

STA 

04:47:13.4  5O.S30N 

76 . 5 57E  62.  CAIC 

0.4  13 

«; 

04:47:02.5  50.478N 

7e. 723E  0.  FEST 

0.4  3 

5 

CAIC 

FEST 

3 . 1 

3 . 1 

1 . 0 

1 . 0 

0 C.  0 0 

0 0.  0 0 

C C.  0 0 

C 0.  0 0 

C . 0 

o 

• 

o 

o 

m 

o 

0 . 0 

CHI2  CC VEF  AGE  EIIIFSE; 

95  FIF  CENT  CCNI. .LEVEL,  SDV  = 0.9* 

HAJCF  209. 5RH.  HIFCF 

43.7RF.  AZ*  176 

A F E A = 

287P6 

DATA  SUMMARY 


IMFOT 

ICF  IfIMT 

29  < 

CCT  75 

OR :47:CC.O 

49.000M 

79.CC0E 

OPR. 

AFFIIAI 

HAGNITODE 

nhx mu 

JIM 

-Jill. 

..III. 

..All. 

HE  RS 

— - 

MAC  IP 

04  54  20.7 

te 

c.e 

473. 

5.87 

38.0 

MAC  IB 

05  io  ce.o 

IFZ 

20.0 

6. 

2.48 

38. 0 

iH2!K  IP 

04  57  49.0 

SFZ 

0.8 

124. 

5.79 

65.o 

FF-CM  IP 

04  59  05.7 

SFZ 

0.4 

182. 

5.77 

78  .9 

HK-HI  IP 

04  59  10.5 

iff 

C .9 

162. 

5.66 

79.5 

IM-M1  IP 

04  59  59.5 

SFZ 

0.8 

54. 

5.43 

89.3 

CFIGIM 

HI.  ICMG  • 

DEPTH  |fE) 

RAG  SDF  STA 

LPRAG 

ITSDV  IFS7A 

04:47:13. 

4 50.53eM  76 

. 5 57E 

62. 

CALC 

5.64  0.23 

c 

3.47******  1 

04:47:02. 

5 50.478M  76 

. 723E 

0. 

BEST 

5.71  0.17 

5 

3. 48* 

04  59  30 


05:00:00 


050030 


NORSflR  EVENT  FILE  1975  OCT  29 

EPX  NO.  56870  ARK.  04*54  20.5  47.8N  83.0E  5BM8  -OKM 
013!  - 0.0  RZI  - 0.0  RHP  -147.0  PER  - 1.9 
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